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jestellt nach der, Ralestine Eyploratian Fund“ Karte, ergänzt nach Luhkildern r 31.7.1978.0.69 
R He itige Aelenpenune nach eigenen Messungen. Vormessungs-ASt27. Maßstab 1: 50000. 42 |n37144 
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